
GEI.OSO - Super G510. Onde medic da 190 a 580 m. e sei bande allargate a 16, 19, 25, 31, 40 e oO in. Media frequenza 46. kc s, 

Sensibilita per MF 20 microvolt. Potenza d’uscita 3 watt. 


































